КЕУМІБІОМ5 


Тһіѕ агаміпо, ѕресійсаіопѕ, апа сопсерів сопїаіпеа һеге іп аге {һе ѕоіе ргоре! 
оғ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Бе гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп уйһоиќ 
1ће ргіог мгіќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


ГОСТІТЕ 262 
ТНКЕАр5 


МОТЕ5 
1. ТЕЅТ РЕІСЕ -01 КС 36, -03 КС 39. 


КЕП ВАКМ МАСНІМЕ 
БЕМОУАІ. ТОО 


Ххх + .005 Х Ж Лтт ТЕАТ ЗЕЕ РАКТ 


хх ЕЗ 01 ЕКАСТІОМ5 + 1/32 арш ЅЕЕ РАРВТ 


Ж КІ АМСІЕЅ +.5° 
ИМГЕЅ5 ОТНЕКУИЗЕ ЅРЕСІЕІЕО 
1. ВАЕАК АП. ЅНАЕР ЕРОЕЅ 
.015 х 45° РК 015 К 
2. ІМЕМЅІОМА! ШМІТЗ АРРІҮ АЕТЕВ РІАТІМО 


РУ/206В & 20682 
укенннженакениалесен 


БЕЗЕУ |рАВТ | 7 БЕЗСКІРТІОМ МАТЕНІЛІ. ОА ӘРЕСІНОАТОМЫ - 
Е 4140 ф2 х 1-1/8 
тоер РНО ООЗ АЕМ МОНЕБ а уг 
ЕСІН РЕСІМАГЅ І МЕТКІС 
5 
# 
вагі 


КЕУІБІОМ5 
ОЕЅСЕІРТІОМ РАТЕ |ІМІТІЛІ. | АРРЕОУЕО 


Тһіѕ агаміпо, ѕресійсаіопѕ, апа сопсерів сопізіпесі һеге іп аге {һе воіе ргоре! 
ОЁ Кеа Вагп МасВһіпе, апа тау пої Бе гергосіисесі ог иѕеа іп апу ѓаѕћіоп ү/йһоші 
1ће ргіог мгіќеп регтіѕѕіоп оѓ Кеа Вагп Масһіпе. 


Ф2.00 
МЕР. ГІАМОМО .05х45° (х2) 
КМОКЕ 


01.615 
ЕМСКАМЕ ТООІ Мо., 


БЕКІЛІ. Мо., АМО 
"МАРЕ ІМ У5А", ТО ЕІТ. 


САР 
НЕАТКЕАТ КСЗ5-40 ЗЕСТІОМ№ А-А 
ВІАСК ОХІрЕ 


212 
Ф310 


#10-24 ОМС 28 
І РЕО ВАЕМ МАСНІМЕ 
7 ВЕМОУАІ ТОО; РАВТЅ 


РІМ 


"4. “ее БВру/С64373-01 % 03 


ОҺГЕ55 ОТНЕКҮЛ5Е ЗРЕСТЕТЕС [окат ВУ: 
ГІМЕМБІОМ5 АКЕ ІМ ІМСНЕЅ РЕККІТТ 
ТОГЕВАМСЕЅ ОМ: ойға АРРКОУЕО 
ПЕСІМА(5 
Ххх + .005 Х Ж Лтт ТЕАТ ЗЕЕ РАКТ 


Хх 3.01 ЕВАСТІОМ + 1/32 ШЫСЫ 
ЕСІ АМСІЕб 5 ЅРЕС ЅЕЕ РАВТ 
ОМ.ЕЅ5 ОТНЕНМІ5Е ЅРЕСІЕІЕО =ЗЕЗОЛОрЕ- 
1. ВАЕАК АЦ 5НАЕР ЕРбЕЅ РУ/206В & 20682 


015 х 45° РА 015 К 
2. ПІМЕМІОМА ИМІТЅ АРРІҮ АҒТЕК РІАТІМО 


= мге |” 102529 


